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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 

20 Ιανουάριου 2015 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις των Οδηγιών 2014/69/ΕΕ, 2014/70/ΕΕ, 

2014/71/ΕΕ, 2014/72/ΕΕ, 2014/73/ΕΕ, 2014/74/ΕΕ, 
2014/75/ΕΕ και 2014/76/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής της 13ης Μαρτίου 2014. 1 

Ορισμός Υπεύθυνων Λογαριασμών, καθορισμός 
των καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές έργων 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ- 
καθορισμός δικαιολογητικών. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Οικ. 5655/ΔΤΒΝ 89 (1) 


Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
των Οδηγιών 2014/69/ΕΕ, 2014/70/ΕΕ, 2014/71/ΕΕ, 2014/72/ 
ΕΕ, 2014/73/ΕΕ, 2014/74/ΕΕ, 2014/75/ΕΕ και 2014/76/ΕΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2014. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 
ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον νόμο 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α') «Εφαρμογή του Κοινο¬ 
τικού δικαίου» και ιδίως το άρθρο 3, όπως αυτό αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101) και 
το άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 
παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α' 70) και τροποποιήθηκε 
τελικώς με το άρθρο 91 του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α' 113). 

2. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α') «Ίδρυση και μετονο- 
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε¬ 
σιών» όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 
152/Α/2013). 

3. Το Π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α') «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Το Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α') «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Το Π.δ. 158/2014 (ΦΕΚ 240/Α') «Διορισμός Υπουργών». 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ¬ 
θρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα». 


7. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α' 185), όπως ισχύει. 

8. Την με ΑΠ 54169/31.10.2014 κοινή απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω¬ 
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ¬ 
γούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Β' 2944). 

9. Το Π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ Α' 147) «για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδη¬ 
γία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» ιδίως δε το άρθρο 18 και τα Παραρτήματα 
III και IV αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ’ αριθμ. οικ. 11532/1106/17.10.2014 (ΦΕΚ Β' 2800) απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περι¬ 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας. 

10. Τις κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίες 2014/76/ΕΕ, 2014/72/ 
ΕΕ, 2014/75/ΕΕ, 2014/74/ΕΕ, 2014/73/ΕΕ, 2014/71/ΕΕ, 2014/70/ 
ΕΕ και 2014/69/ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης 
Μαρτίου 2014 που έχουν ως σκοπό την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων της οδηγίας 2011/65/ 
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

11. Το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α' 3), του 
άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 1316/1983, όπως ισχύει και 
τα άρθρα 47 και 48 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α' 176). 

12. Την απόφαση - πρόταση του Προέδρου του ΕΟΦ. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός της παρούσης απόφασης είναι η προσαρμο¬ 
γή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών 2014/69/ΕΕ, 2014/70/ΕΕ, 
2014/71/ΕΕ, 2014/72/ΕΕ, 2014/73/ΕΕ, 2014/74/ΕΕ, 2014/75/ 
ΕΕ και 2014/76/ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης 
Μαρτίου 2014 και η τροποποίηση των Παραρτημάτων III 
και IV του Π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ Α' 147) «Για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. οικ. 11532/1106/17.10.2014 (Β' 2800) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι¬ 
κότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής, Υγείας καθώς και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. 
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Αρθρο 2 


Το παράρτημα III «Εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 
1», του Π.δ. 114/2013 (ΑΊ47) τροποποιείται ως εξής: 

1. Εισάγεται το ακόλουθο σημείο 4(ζ): 

«4(ζ) 

Υδράργυρος σε χειροποίητους φωτεινούς σωλήνες εκκένωσης, οι οποί¬ 
οι χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό πινακίδων, για διακοσμητικό, 
αρχιτεκτονικό και ειδικό φωτισμό και για τις τέχνες που βασίζονται 
στο φως, όπου η περιεκτικότητα σε υδράργυρο θα πρέπει να περιο¬ 
ριστεί ως εξής: 

α) 20 πιρ ανά ζεύγος ηλεκτροδίων + 0,3 πιρ ανά μήκος σωλήνα σε 
εκατοστά (οπι), αλλά όχι περισσότερο από 80 πιρ, για εφαρμογές 
εξωτερικού και εσωτερικού χώρου που εκτίθενται σε θερμοκρα¬ 
σίες κάτω των 20 ° 0 . 

β) 15 πιο ανά ζεύγος ηλεκτροδίων + 0,24 πιρ ανά μήκος σωλήνα 
σε εκατοστά (οπι), αλλά όχι περισσότερο από 80 πιρ για όλες τις 
υπόλοιπες εφαρμογές εσωτερικού χώρου. 

Λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018» 

2. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 41: 

«41 

Ο μόλυβδος στα συγκολλητικά κράματα, στα φινιρίσματα επιφάνειας 
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και 
τα φινιρίσματα των πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων που χρησιμο¬ 
ποιούνται στα δομοστοιχεία ανάφλεξης και σε άλλα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου του κινητήρα, τα οποία για τεχνι¬ 
κούς λόγους πρέπει να τοποθετούνται απευθείας επάνω ή μέσα στον 
στροφαλοθάλαμο ή τον κύλινδρο των φορητών κινητήρων εσωτερικής 
καύσης (κατηγορίες 3Η:1, 8Η:2, 3Η:3 της οδηγίας 97/68/ΕΟ του Ευρω¬ 
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 


(*) Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα (ΕΕ I. 59 της 27.2.1998, σ. 1).» 


Άρθρο 3 

Το Παράρτημα IV «Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται 
από τον περιορισμό που επιβάλλει το άρθρο 4, παρά¬ 
γραφος 1 και αφορούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
όργανα παρακολούθησης και ελέγχου» και ιδιαίτερα 
το πεδίο «Λοιπές εφαρμογές» του Π.δ. 114 (ΦΕΚ Α'147), 
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 

1. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 35: 

«35. Υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής 
καθόδου, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 5 πΐ 0 
ανά λαμπτήρα, για οθόνες υγρών κρυστάλλων οπίσθιου 
φωτισμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά 
όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που διατίθενται 
στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2017. 

Λήγει την 21η Ιουλίου 2024.» 

2. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 36: 

«36. Μόλυβδος που χρησιμοποιείται σε συστήματα 
άλλα πέραν των συζευκτήρων με ακίδες ενσφήνωσης 
τύπου Ο για βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου. 

Λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020. Δύναται να χρησιμο¬ 
ποιηθεί και μετά την εν λόγω ημερομηνία για ανταλ¬ 
λακτικά βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και 
ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 
1η Ιανουάριου 2021.» 

3. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 37: 

«37. Μόλυβδος σε επιπλατινωμένα ηλεκτρόδια λευκό¬ 
χρυσου που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις αγωγιμό¬ 
τητας, όταν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) μετρήσεις αγωγιμότητας ευρείας κλίμακας με εύ¬ 
ρος αγωγιμότητας άνω της 1 τάξης μεγέθους (π.χ. μετα¬ 


ξύ 0,1 πιδ/πι και 5 ιτιδ/ηη) σε εργαστηριακές εφαρμογές 
για άγνωστες συγκεντρώσεις. 

β) μετρήσεις διαλυμάτων όταν απαιτείται ακρίβεια ± 1 % 
επί των δειγμάτων και υψηλή αντοχή στη διάβρωση του 
ηλεκτροδίου, για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
ί) διαλύματα οξύτητας < ρΗ 1 
ϋ) διαλύματα αλκαλικότητας > ρΗ 13 
ίϋ) διαβρωτικά διαλύματα που περιέχουν αέριο αλο- 
γόνου 

γ) μετρήσεις αγωγιμότητας άνω των 100 πιδ/ηη που 
πρέπει να πραγματοποιούνται με φορητά όργανα. 
Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.» 

4. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 38: 

«38. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα χρησιμοποι¬ 
ούμενα σε μία διεπαφή στοίβας πλακιδίων στοιχείων με¬ 
γάλης επιφάνειας με περισσότερες από 500 διασυνδέσεις 
ανά διεπαφή που χρησιμοποιούνται σε ανιχνευτές ακτινών 
X συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας και ακτινών X. 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Μετά την ημερομηνία 
αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ανταλλακτικά 
για συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας (ΟΤ) και 
ακτινών X που διατίθενται στην αγορά πριν από την 1 η 
Ιανουάριου 2020.» 

5. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 39: 

«39. Μόλυβδος σε πλάκες μικροδιαύλων (ΜΟΡ) που 
χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό, όταν υφίσταται μία 
τουλάχιστον από τις ακόλουθες ιδιότητες: 

α) μικρό μέγεθος του ανιχνευτή ηλεκτρονίων ή ιό¬ 
ντων, όταν ο χώρος για τον ανιχνευτή περιορίζεται 
σε 3 πιπη/ΜΟΡ κατ' ανώτατο όριο (πάχος ανιχνευτή + 
χώρος τοποθέτησης της ΜΟΡ), 6 πιηη κατ' ανώτατο όριο 
συνολικά και από επιστημονικής και τεχνικής πλευράς ο 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


973 


εναλλακτικός σχεδιασμός του ανιχνευτή που θα απέδιδε 
περισσότερο χώρο είναι αδύνατος. 

β) η δισδιάστατη χωρική ευκρίνεια για την ανίχνευση 
ηλεκτρονίων ή ιόντων, όταν ισχύει τουλάχιστον μία από 
τις ακόλουθες συνθήκες: 
ί) χρόνος απόκρισης μικρότερος από 25 ηε, 
ϋ) περιοχή ανίχνευσης δείγματος μεγαλύτερη από 149 πιπι 2 , 
ιϋ) συντελεστής πολλαπλασιασμού μεγαλύτερος από 
1,3 χ ΙΟ 3 

γ) χρόνος απόκρισης μικρότερος από 5 ηε για την 
ανίχνευση ηλεκτρονίων ή ιόντων. 

δ) περιοχή ανίχνευσης δείγματος μεγαλύτερη από 314 πιπι 2 
για την ανίχνευση ηλεκτρονίων ή ιόντων. 

ε) συντελεστής πολλαπλασιασμού μεγαλύτερος από 
4,0 χ 10 7 . 

Η περίοδος ισχύος της εξαίρεσης εκπνέει στις ακό¬ 
λουθες ημερομηνίες: 

α) 21 Ιουλίου 2021 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 
β) 21 Ιουλίου 2023 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
διάγνωση ίπ νίίτο 

γ) 21 Ιουλίου 2024 για τα βιομηχανικά όργανα παρα¬ 
κολούθησης και ελέγχου.» 

6. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 40: 

«40. Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό υλικό πυκνω¬ 
τών για ονομαστική τάση χαμηλότερη των 125 V εναλ¬ 
λασσόμενου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος που 
προορίζονται για βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου. 

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μετά την ημερομηνία 
αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ανταλλακτικά 
βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου 
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανου¬ 
άριου 2021.» 

Αρθρο 4 

Η Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Ιανουάριου 2015 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. οικ. 1931/312 (2) 

Ορισμός Υπεύθυνων Λογαριασμών, καθορισμός των κα¬ 
θηκόντων αυτών για τις πληρωμές έργων του συγ- 
χρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ-καθορισμός 
δικαιολογητικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα¬ 
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180Α7 
29.8.2014). 


β) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως 
ισχύουν. 

γ) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α'/1995) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού κ.λ.π.» όπως ισχύουν (Α' 98). 

δ) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α728-09-2014) «Αρχές δη¬ 
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», (ιδίως τα άρθρα 78-80). 

ε) Του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/2010) «Ανάληψη υποχρε¬ 
ώσεων από τους διατάκτες». 

στ) Του Π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί¬ 
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (Α' 141), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.δ. 
85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)», (Α' 143), και με το 
Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α' 141)Ίδρυ- 
ση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη¬ 
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α' 152). 

ζ) Του Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α') «Διορισμός Αντιπροέ¬ 
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ¬ 
γών και Υφυπουργών» και του Π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/ 
Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

η) Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α'/2014) «Για την δια¬ 
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 
2020» και άλλες διατάξεις. 

0) Του άρθρου 8 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας 
εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις (Α' 50), με την οποία 
τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του 
Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247). 

2. Την αριθμ. 27129/120/13-8-2013 (ΦΕΚ Β'2059) κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρ¬ 
θρωση και λειτουργία της Γ ενικής Διεύθυνσης Οικονο¬ 
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

3. Την αριθ. οικ. 38440/7537/3-11-2014 (ΦΕΚ 2972/Β') 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα¬ 
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω¬ 
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη». 

4. Την αριθμ. 40001/8107 (ΦΕΚ 3078/14-11-2014) απόφα¬ 
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων». 

5. Την αριθμ. 46274/22-09-2014 (ΦΕΚ 2573/Β'/26-09-2014 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Ανταγω¬ 
νιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων». 

6. Την αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8-12-2013 (ΦΕΚ 2595/Β7 
15-10-2013 απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής 
των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογα¬ 
ριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών». 

7. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8. Την ανάγκη ορισμού Υπεύθυνων Λογαριασμού, 
καθορισμού των καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές 
έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ 
και καθορισμού των δικαιολογητικών, αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε για τις πληρωμές έργων του συγχρημα¬ 
τοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ως υπεύθυνους λο¬ 
γαριασμού που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
τους μέχρι την 31.12.2014 ορισθέντες Υπολόγους-Δια- 
χειριστές για τα αντίστοιχα έργα, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του Ν. 2362/1995, υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι 
θα ασκούν την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού 
και θα παρέχουν στα αρμόδια όργανα τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κίνηση του λογαριασμού, με βάση 
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

2. Τα καθήκοντα των υπευθύνων λογαριασμού κα¬ 
θορίζονται στην αρ. 46274/22-09-2014 (ΦΕΚ 2573/Β7 
26-09-2014) απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυ¬ 
ξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι ορισμένοι υπάλληλοι 
εξετάζουν τα δικαιολογητικά, εκκαθαρίζουν την δαπά¬ 
νη, καταρτίζουν την εντολή πληρωμής, πληρώνουν το 
ποσό της δαπάνης και απασχολούνται στην Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με «πα¬ 
ράλληλα καθήκοντα». Οι ορισμένοι υπάλληλοι ορίζονται 
ως υπεύθυνοι και για την εκκαθάριση της δαπάνης και 
για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Οι υπεύθυνοι 
λογαριασμού αντικαθίστανται όταν απαιτείται, με βάση 
τις υπηρεσιακές ανάγκες, με ενημέρωση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι¬ 
ας. Με όμοια απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, είναι δυνατόν 
να ορίζονται υπάλληλοι για όσα έργα δεν έχουν οριστεί 
ή για νέα έργα-μελέτες που εντάσσονται στο ΠΔΕ. 

3. Καθορίζουμε τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγρα¬ 
φα και λοιπά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται η 
απαίτηση για πληρωμή της δαπάνης, τα οποία τηρεί η 
υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στο πλαίσιο της επιμε¬ 
ρισμένης ευθύνης, και περιλαμβάνονται στην επισυνα- 
πτόμενη κατάσταση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, πέραν αυτών 
που αναφέρονται στο άρθρο 12 της κοινής υπουργικής 
απόφασης αριθμ. 46274/22-09-2014, ανάλογα με το εί¬ 
δος του έργου και της νομικής μορφής του αναδόχου 
ή δικαιούχου κατά περίπτωση, σύμφωνα με: 

Α) Τα προβλεπόμενα στον αρ. πρωτ. οικ. 1135/390/ 
20-01-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΟΛ-1ΔΟ) «Οδηγό Διαδικασιών Πληρω¬ 
μής και Απαιτούμενων Δικαιολογητικών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» που έχει εκδώσει το Υπουρ¬ 
γείο και ειδικότερα από τα αναφερόμενα στα σημεία αυτής: 
α) 3.3.1.1) τα με αριθμό: 1-11 και 14-15 
β) 3.3.1.2) τα με αριθμό: 1-11 
γ) 3.3.2.1) τα με αριθμό: 1-11 
δ) 3 . 32 . 2 ) τα με αριθμό: 1 -10 
ε) 3.3.2.3) τα με αριθμό: 1-12 
στ) 3.3.3) τα με αριθμό: 1-4 
ζ) 3.3.4) 

Ακόμη, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει 
στη σχετική επισυναπτόμενη κατάσταση, να αναφέρο- 
νται αναλόγως τα προβλεπόμενα στα σημεία 4 και 5 
του παραπάνω αναφερόμενου οδηγού. 

Β) Η αίτηση της Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο προς 
την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών θα 


αναφέρει επιπλέον των οριζομένων στο άρθρο 12 της κοι¬ 
νής υπουργικής απόφασης αριθμ. 46274/22.09.2014 τα εξής: 

- Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

- Τον Κωδικό ΜΙ3 

- Τον Κωδικό του Έργου στο ΠΔΕ 

- Τον Τίτλο του'Εργου και την Κωδικοποίηση του στη 
ΣΑ του ΠΔΕ 

- Τον Κωδικό του Φορέα Χρηματοδότησης 

- Τον Κωδικό του Υποκαταστήματος της Τράπεζας 

- Τον αριθμό Λογαριασμού της Τ.τ.Ε για το Έργο 

- Την Κατηγορία του Διαχειριστή έργου 

- Το ΑΦΜ του Διαχειριστή έργου 

- Τον Αριθμό του Τραπεζικού Λογαριασμού του δικαι¬ 
ούχου της πληρωμής σε μορφή ΙΒΑΝ. Προσκομίζονται 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή 
λογαριασμού ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας 
Τράπεζας. Διευκρινίζεται ότι για κάθε έργο του δικαιού¬ 
χου θα υπάρχει ξεχωριστός Τραπεζικός Λογαριασμός. 

Επίσης, θα προσκομίζονται: 

ί) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας που εκτελεί το 
έργο, με την οποία πιστοποιείται ότι οι Υπηρεσίες έχουν 
πράγματι παρασχεθεί και οι προμήθειες έχουν πράγματι 
παραδοθεί ή οι εργασίες έχουν πράγματι εκτελεστοί 
ή βάσει άλλων τίτλων που δικαιολογούν την πληρωμή, 
περιλαμβανομένων των πληρωμών που προβλέπονται 
σε ειδικές διατάξεις. 

ϋ) Βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 7 της παραπάνω 
αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. 

ίν) Βεβαίωση, ανάλογα, του άρθρου 82 του Ν. 4055/2013 και 
του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

ίϋ) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας που εκτελεί το 
έργο, με την οποία πιστοποιείται ότι στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
έχουν σταλεί δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία 
πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των 
φυσικών προσώπων, όπως προβλέπεται στην περίπτω¬ 
ση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α/2014) και στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου μας 
αρ.πρωτ. Β/7/13439/1058/28-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΛ-ΖΟ9). 

Γ) Ο τρόπος διενέργειας των πληρωμών και των 
δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ), σε βάρος των οικείων λογαριασμών δημοσίων 
επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
ορίζεται στην αναφερόμενη στο σημείο 6 στα έχοντας 
υπόψη της αυτής απόφασης και ο τρόπος εκκαθάρισης 
των δαπανών, ο τρόπος των εντολών πληρωμής, καθώς 
και τα δικαιολογητικά των πληρωμών που ελέγχονται 
κατά περίπτωση καθορίζονται στο σημείο 5 στα έχο¬ 
ντας υπόψη της αυτής απόφασης. 

Δ) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν την εκ¬ 
καθάριση της δαπάνης μετά την εντολή πληρωμής και 
την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της 
τραπεζικής εντολής, μετά την εκτύπωσή της από το 
πληροφοριακό σύστημα του Π.Δ.Ε, τηρούνται στη Δι¬ 
εύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, αφού 
υποβληθούν από τον υπεύθυνο λογαριασμού, ο οποίος 
φέρει την ευθύνη υποβολής τους, καθώς επίσης και την 
υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην ΥΔΕ. 

Η Υπηρεσία που εκτελεί το έργο τηρεί τα προβλε¬ 
πόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρθηκαν 
παραπάνω, στο αρχείο της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Ιανουάριου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
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